t 


maszynista kolei państwowej, 


przeżywszy lat 59, po dlugich i ciężkich cierpieniach, opatrzony św. 
Nakramentami, zmarł we wtorek dnia 19 grudnia 1899 r. 


W żalu pozostała żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 
oraz pobożna Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie we czwartek 
dnia 21 b. m. o godz. 212 po południu z Collegium Medicum ul. Grzegórzecka Nr. 22, 


wprost na cmentarz. 


Drakiem W. horueckiezo w ¡Kraxowie. 


